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Mgr KAZIMIERZ 


BOGUCKI 


urodzony 7 stycznia 1927 r. zmarł nagle dnia 20-go października 1970 roku w Żywcu. 


Wyprowadzenie zwłok z domu rodzinnego w Lacku koło Nowego Sącza nastąpi we czwartek 
dnia 22 bm. o godzinie 15, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, CÓRKA, OJCIEC, BRACIA I RODZINA. 
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